نظام مياه الصرف الصجي العالجة | 
وإعادةاستخدامها 


ذاه 






















الرقسم :م 


۱٤۲۱/۲/۱۲ ۰ التاریخ‎ 


نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود 

بنا على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالامر الملكي 
رقم 48/1 وتاريخ 1415/8/517ه. 

ويناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم 
(/1) وتاريخ +/1414/5ه. 

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى 
الصادر بالأمر الملكي رقم )1١1/‏ وتاريخ 1411/8/517اه. 

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (78/517) وتاريخ 
نيا 

ويعد الاطلاع على قزار مجلس الونناء قم( ١‏ ) 
تاريخ 0١‏ ۲ ١۲٤۱ھ‏ 

رسمنا بماهو 

أولا : الموافقة على نظام مياء الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامهاء 
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء» كل فيما يخصه» 
تنفيذ مرسومنا هذاه 




















قراررقم ( ۲۲ )وتارمخ ۲۲۱/۲/۱۱ ۱ھ 
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة مسن ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقسم 
۷١٠ر‏ وتاريخ ١٠/470/10١ه‏ المشعملة على خطاب معالي وزير 
الزراعة والمياه بالنيابة رقم ٩۸۸۲/۲/۳‏ وتاريخ 4195/1/18 ١ه‏ بشأن طلب 
الموافقة على مشروع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها . 
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم ( ٠١۸‏ ) وتاريخ ١/415/1اه.‏ 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77/71) وتاريخ 47/8/1717 ١ه‏ 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم )57٠(‏ وتاريخ 
۹ھ . 
يقرر مايلي : 
-١‏ الموافقة على نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها بالصيغة المرفقة بهذا. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا . 
؟-- تنح الجهات القائمة التي لديها محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي عند صدور 
هذا النظام فيزة انتقالية مدتها مس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالنظام 
المشار إليه » لحمكن من إجراء معالجة مياه الصرف الصحي طبقاً للمعايير 
القياسية الوار هذا النظام ولوائحه . 














'الخبراء يمجلس الو ج 


مجموعة الأنظمة السعودية. 

















17- يتم التدسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية لدعم الإمكانات المادية التي من شأنها تأهيل محطات المعالجة التابعة 
لمصال المياه والصرف الصحي لتقديم المعالججة الدلائية . 

4- يعم التسسيق بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني » ووزارة الزراعة والمياه 
لدعم الإمكانات المادية من أجل تنفيذ مشاريع الاستفادة من مياه الصرف 
الصحي المعالجة في أغراض الري والزراعة . 

ه- على وزارة الزراعة والياه ؛ ووزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللوائئح 

بة اللازمة هذا النظام خلال منة من تاريخ صدوره . 


























مجلس الشورعك 


Majlis Ash Shura 


Kingdom of Saudi Ara ala @ إأمماركة لمربة [أسمودية‎ 


نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها 





الأولى : 
يهدف هذا النظام إلى التوصل إلى مستويات مقبولة التخلص من مخت ف 
أنواع مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة » إضافة 
إلى تحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مي اء الصرف الصحي 
المعالجة في مجالات الري الزراعي » وري الحدائق العامة » والأماكن 
الترويحية » وتغذية المياه الجوفية مستقباد » وفي التبريد » والأغراضش 
الصناعية » وأية استخدامات أخرى ؛ وذلك لتأمين درجة كافية من حماية 
الصحة من الأثار الضارة الناجمة عن التلوث وانتقال الأمراض » مسن 
خلال التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة » وتنظيم مراقبة 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي . إضافة إلى ضمان الاستفادة 
القصوى من المياء المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للميساه 
بما يتقق مع المعايبر القياسية الموضحة في هذا النظام ولوائحنه 
التنفيذية . 





يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل الننصسٍ 
على خلاف ذلك : 

-١‏ الري المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل باستثناء الخضروات 
وتاك لخر لس برقل افده لملا عرز شاك لو ار يو 





و 











مجموعة الأنظمة السعودية 
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 ءاشتسا الري غير المقيد : ري جميع أنواع المحاصيل يدون‎ -١ 

-٣‏ المنكشف الصخري : هو جزء من النتكون الجيولوجي تظهر 
صخوره قوق سطح الأرض. 

4- المعالجة الثنائية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إإيها عن 
طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير . ويمكن استخدام 
المياء الناجمة عنها في الري المقيد . 

«- المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن 
طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير واي عمليات 
أخرى . ويمكن استخدام المياء الناتجة عنها في الري غير المقيد . 

1- المعالجة الحيوية : هي عمليات المعالجة التي تهدف اى تنش يط 
البكتيريا في مياه الصرف الصحي ؛ لإنقاص تركيز المواد العضوية 
فيها . 

۷- المادة الملوثة : هي أي مادة فيزيائية » أو كيميائية » أو عضوية » أو 
إشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي » وتعمل على تدني نوعية 
المياه » أو تشكل خطورة عند الاستفادة من هذه المياه . 

۸- النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف الناجمة عن الأنشطة 





الصناعية » أو الطبية » أو العلمية » أو التجارية التي تختلف عن مياه 
الصرف الصحي المنزلية . 
21 الى وباعزي لبدلا لطقرلة يمل عد فقن للتجتس رف شيا 























Majlis Ash Shura 





-٠١‏ شبكة الصرف الصحي العامة : هي شبكة الصرف الصحي التي 
تتولى لإارتها مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة . 

-١١‏ مياه الصرف الصحي : هي المياه الحاملة للقفضاات والنفايات 
التي مصدر ها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات 
والمصانع » وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن أن 
تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة . 

-١١‏ مياه الصرف الصحي المعالجة : هي المياه الخارجة مسن محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقاً للمسايير 
القياسية لنوعية مياء الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من 
-١١‏ مرافق مياه الصرف الصحي : هي للمنشآت والمعدات التي يتطلبها 
جمع مياه الصرف الصحي » ونقلها » ومعالجتها ٠‏ 

-١ 4‏ الحقن المباشر : هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة بى 
طبقات الأرض . 

-٠١‏ المياء غير الملوثة : هي ميساء ذات نوعية مساوية أو تفوق 
المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة » أو هي المياء التي لا 
تقل عن المستويات القياسية لنوعية الميساه التي ستصب فيها أي 
المستقبلة) . 

-١1‏ الحمأة : هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف 


ت 


مجموعةالأنظمة السعودية 
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r 


-١١‏ أنبوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو 
شبكة مياه الصرف الصحي العامة . 
۸- خزان التحليل : هو خزان يحفر في باطن الأزض + لاستيعاب مياه 
الصرف الصحي وفق شروط فنية معيلة . 
1- المخرج الطبيعي : هو أي مصب لصرف مياه الأمطار والسيول أو 
مياه لصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي » أو ولد » أو 
بركة ‏ أو خندق ٠‏ أو بحيرة » أو أي وس ط آخر للمياء الجوفية أو 
السطحية . 
-١‏ الترخيص : المواققة الخطية الصادرة من الجهة المختصة ٠‏ 
-١‏ الجهة المختصة : هي واحدة أو أكثر من الجهات الآتبة » وفق 
ما يقتضيه السياق : 

|- وزارة الزراعة والمياه . 

ب- وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصائح الميساء والصرف 

٠ الصحي)‎ 

ج- جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء ٠‏ 

۲- الشفص : أي شخص طبيع يأو مطوي . 





-١‏ في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة فإنه يجب طسى 
المالك توصيل أنبوب صرف المبنى الى خزان تحليل خاص به » 
وتوصيلة فره 
مستقبلا . 
ن و 




















ببيرزع 


سيف چ 


المعالجة والشبكات التابعة لها . 
نفقته الخاصة وطبقًا للأصول الفنية . 
المادة الرليعة د 


والصناعية » قبل تصريف ميساء الصرف 


المادة الخامسة : 
في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما فيجب أن تكون معايير تشغيلها 
وصيانتها حسب أحكام اللوائح التتفينية لهذا لنظام » كما يجب تامين 
جم لسطونات قلي تاج ما ايت الستقة رق اكلم مسلا 
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-١‏ يجب على أصحاب المجمعات الكبيرة لإشاء محطة معالجة 
خاصة » وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياء 
والصرف الصحي أو البلدياث . وتحدد لللائحة التتفيذية حجم هذه 
المجمعات ٠‏ والشروط والمواصقات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة 


!- ياتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من 
مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة طى 


تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بما في نلك المؤسسات التجارية 


الصحي شير المطابقة 


للمواصفات » بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها “ 
وذلك قبيل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة » بحيث 
تتطابق مع المعايير القياسية للنوعية الموضحة في هذا النظام ولوالحه 


مجموعة الأنظمة السعودية. 
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-١‏ نتولى الجهات المسئولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
مسؤولية تصريف مياء الصرف الصحي المعالجة لذا لم تكن تتعشى مع 
متطلبات هذا لظام » وبعد إجراء التتسيق اللازم بين كل من وزارة 
الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه ٠‏ 

-١‏ لإا كانت المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي 
۷ تتمشى مع متطلبات هذا النظام ولوائحه التنفيذية » ولا يمكن قبولها في 
الشبكة العامة أو الاستخدامات الخاصة » فيجب على الجهة المالكة لتلك 
المحطات التوقف حتى تتمكن من تحسين نوعية المياه المعالجة لتكون 
مطابقة لمتطلبات النظام ولوائحه التتفيذية ؛ أو حسبما هو موضح قلي 
الفقرة )١(‏ من هذه المادة . 

المادة الثامنة : 

يحظر على أي شخص لإحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي » أو 
أن يصرف أي نوع من المياه » أو الفضلات » أو المواد التي تؤدي لإسى 














مجموعة الأنظمة السعودية 








يلهترع 


Kingdom of Saudi Arabia ê املك المربة[أسمودية‎ 


Majlis Ash Shura مجلس الشوركك‎ 


3 المادة التاسعة : 

للم راقبين المعتمدين التابعين لمصالح الميساه والصرف الصحي » أو 
أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو 
الخاصة ؛ بقصد التفتيش » والمراقبة » والقياس » وأخذ العيفات + 
والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتقق مع هذا النظام ولوائحه 
المادة العاشرة : 
فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير 
داخل المدن » يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة 
والمياء لاستخدام مياه الصرف الصحي لمعالجة الخارجة من محطات 
المعالجة الخاصة ٠‏ أو العامة » وفقاً لما تحدده الواح التنفيذية لهذا 
النظام . 





المادة الحادية عثيرة : 

يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاث - التي يراد استعمالها 
لأغراض الري غير المقيد ‏ أن تكون موافقة للمعايير القياسسية التي 
توضحها اللوائح التنفيذية لهذا النظام . 

المادة الثقية عشرة : 

يشترط في مياه لصرف الصحي المعالجة ثثقياً - التي يراد استممالها 























يسيج 
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يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه 
على المزروعات المروية بمياء الصرف الصحي النعالجة ٠‏ 

المادة شرة 2 

لا يجوز لأصحاب المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي 
المعالجة أن بقوموا بتوصيل هذه المياء لى مزارع أخرى دون 
موافقة الجهة المختصة سواء كان بتوصيلات مؤقئة أو دائعة . كما 
لا يجوز لهم إعلاء هذه المياه لغيرهم سواء بشن أو بغير 








لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوفة 
بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها ٠‏ 

ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يلامس ثمره سطح الترية إلا بعد 
الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه 
من وزارة الصحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو آي جهة 
آخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة يبت خلوها من التلوث وتوضح 
قر سب عي تقد 

المادة السادسة عشر 
ردح د ر یا طا ایی ود لش ىا 


GD ES 


مجموعة الأنظمة السعودية. 
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يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في 
مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك عن المعايير النوعية 
المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللوائح لتتفيذية لهذا النظام » ويجب 
إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة لإزالة النتروجين 
والفسفور ؛ للحد من الطحالب لتأمين بيئة مائية صالحة وملائمة لحيساة 
الاسماك . 

المادة الثامنة عشرة : 

يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة وفقاً 
للمعايبر القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام » ويستثنى من 
ذلك صناعة المواد الغذائية . 

في حالة توقف محطة المعالجة لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي 
غير المعالجة أو المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة 
في اللوائح التفيذية لهذا النظام ‏ في مناطق المنكشغات الصخرية 
للطبقات المائية أو المجاري المائية . كما لا يجوزطمر مخلفات 
الصرف الصحي في هذه المناطق » ويجب التنسيق مع وزارة الزراعة 
والمياء لإيجاد حل بديل للتصريف ٠‏ 

المادة العشرون : 

-١‏ يتم التغلص من مياه الصرف الصحسي المعالجة من محطات 
ا : شون لبلدية ولقروي ة في الأراضي ٠‏ 
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أو مجاري الوديان » والمجاري الطبيعية بعد إجراء التتسيق اللازم بين 
وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ٠‏ 

-١‏ يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأراضي 
الفضاء » أو مجاري الوديان » والمجاري الطبيعية بعد الحصول على 
تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه ؛ مبني على جودة الميساء 
المعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكن التخلص ٠‏ ووفقاً لوائح التتفيذية 
لهذا النظام . 

المادة الحادية والشرون : 

يجب الحصول على تصري ح كتابي من وزارة الزراعة والمياء قبل 
إجراء الحقن المباشر لمياء الصرف الصحي المعالجسة الى باطن 
الأرض » وبعد التأكد من مطابقة تك المياء للمعايير الفنيسة المعروفة 
طا . 


في حالة تصريف مياه لصرف الصحي المعالجة لى البحار يهب 
اتباع المواصفات الوطنية لحماية البيشة ؛ ولا يجوز تصريف 
مياه الصرف الصحي المعالجة لإسى المسطحات المائية مشل 
السدود . 

المادة الثالثة والعشرون : 

استخدام الحمأة للأغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية 
المائية » كما يمنع التخلص من الحمأة في البحار أو المسطحات 
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المادة الرايعة والعث 
يمكن الاستفادة من الحمأة في الزراعة » وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ٠‏ 








ومثبتة » ولا تقل عن معايير التوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا 
2 غا شرق 2 
ين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه » الذيسن يحون 





بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية ؛ الحق في أن يدخلوا المسزارع 
التي تستعمل مياه الصسرف الصسحي المعالجة » بغ رض المراقبة 
والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام 
ولوائحه . 

المادة السادسة والعشرون د 

للمفتشين والموظفين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه » العق 
في أخذ القياسات والعينات من المياء المعالجة الخارجة من حدود محطات 
معالجة مياه الصرف الصحي . 

المادة السابعة و العشرون : 

تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف مياه الصسرف الصحي 
المعالجة من أجل إعادة استخدامها » كما تقوم محطات معالجهة 
مياه الصرف الصحي بستزويد وزارة الزراعة والمياه شهرياً 
بنتيجة البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة 


ذلك . 








الوا 5 


مجموعة الأنظمة السعودية 
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تقوم الجهة المختصة بتتفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة 
قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي المعلجة 
بد اتی مع اجات ذلك ات 

وابى أن يتحقق ذلك يتم اجراء جميسع القياسات الخاصة بضوابط 
خصائص هذه المياه طبقا لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية 
لاختبارات المياه وهاه الصرف الصحي . 





مع عدم الإخلال باي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى » يعاقب كلك 
من يخالف أي حكم من أحكام هذا لنظام أو لوائحه التنفينية وفقساً لسا 
یات : 

» غرامة مالية لا تقل عن ألف ريل ولا تزيد على خمسين ألف ريال‎ -١ 
مع إزالة موضوع المخالفة وإصلاح ما تف بسبيها على نفقة‎ 
. المخالف » وأخذ التعهد اللازم بعدم تكرار مخالفة أحكام هذا النظام‎ 

-١‏ في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة » ويجسوز 
قفل مياه الضرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على سستة 
أشير . 


المادة الثلاثون : 
للجهة المختصة تقل مياء الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لإالسم 
يقم بتسديد الغرامة المالية المقررة ‏ بعد أن يكون قرار العقوية نهائيا - 
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-١‏ تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ولجنة في وزارة الشؤون 
البلدية والقروية » كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء:يكون أحدهم مسن 
الشرعية أو النظامية ؛ للنظر في توقيع العقوبة المنصوص 
عليها في هذا النظام ولوائحه التتفينية على من يخالف أحكامه » ويعتم د 
قرار العقوبة من الوزير المختص . 

-١‏ يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 
ستين يوماً من تاريخ هلاغه . 

اماد لثقية و للات 2 

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير. الزرادة والمياء كل فيا 
يخصه اللوائح التنفينية لهذا النظام » بعد إجراء التتديق اللازم بينهما ٠‏ 


الماد الثقثة والثلاثون : 








يتم تنفيذ هذا النظام ولوائحه التتفينية من قبل كل .سن وزارة الزراعة 
والمياه » ووزارة لشؤون قبلدية واققروية » وتشكل لجنة من الو زارتيسن 
لإجراء التتسيق لازم للإشراف على تنفيذ هذا لنظام ولوائحه التتفيذية 
المادة الر ايعة والثلاثون : 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويل به بعد ثلاثيسن يوماً مسن 
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